JAN DANEK 


Inżynier autoryzowany kolei Karola Ludwika, 


przeżywszy lat 50, po krótkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 25 Marca 1887 r. 
w Gródku pod Lwowem. 


Pozostała wdowa wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na 
eksportacye zwłok z dworca kolei żelaznej Karola Ludwika w Krakowie w Ponie- 
działek dnia 28 b. m. o godzinie 11 przed południem wprost na cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


za spokój duszy s. p. JANA DANKA i brata jego FRANCISZKA odbędzie sie w kościele 
parafialnym św. Mikołaja we Wtorek dnia 29-go b. m. o godzinie-10 rano, 


Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie. W drukarni Źwiazkowej w Krakowie, ul. sw. Jana Nr. 13. 


